DART AEROSPACE LTD | WorkOrder:[ | 
EI a 
Description: Base Plate, OEM, RH | —— PartNumber: | D4522-2 | 
A e a 
Inspection Dwg: D4522 Rev: B Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
NS Tolerance | Sema Accept | Reject Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
0.177 +0.005/-0.001 
0.628 +0.008/-0.001 
0.320 +/-0.010 
1.000 o | +/-0.010 
E 1.481 +/-0.010 
2.044 |  +/-0.010 
2.900 +/-0.010 ¡A 
4.520 +/-0.010 
4.800 +/-0.010 == 
5.470 +/-0.010 
6.220 —] +/-0.010 mr A 
6.500 +/-0.010 
7.050 +/-0.010 
7.300 | oo | | 
Poo | a [| | | | | | 
Po os | soom | | | | 
A a e A A o 
+/-0.010 
3.456 +/-0.010 
4.025 +/-0.010 
4.525 +/-0.010 
5.625 |  +-0.010 
5.900 +/-0.010 
1.160 +/-0.010 
1.769 +/-0.010 
2.050 +/-0.010 
2.094 +/-0.010 
4.245 +/-0.010 | l 
0.125 +/-0.010 
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